PAWEL KUREK 


kościelny klasztoru św. Jana w Krakowie, 


przeżywszy lat 60, po długiej i ciężkiej chorobie. opatrzony Św. Sa- 
kramentami, zasnął w Panu dnia 6 Lipca 1897 r. 


W ciężkim smutku pozostała żona zaprasza Krewnych, Przyjaciół, Znajomych i pobożną Publiczność 
na wyprowadzenie zwłok, które odbędzie sie we Czwartek dnia 8 b. m. o godzinie 4-tej popołudniu 
z krypty kościoła XX. Pijarów wprost na miejsce wiecznego spoczynku. 


Konces. Zakład pogrzebowy Fr. Nowińskiego ul. Kopernika 8. Uzcionkami drukarni Zwiazkowe; w Krakowie. 


